^4                               Vergrosserung eines Leiters.                        [Kap. 1.

wenn der neue Leiter einen Kaum einninxmt, in dem kein
Feld yorliandeii war.

Der Satz 3) gilt a fortiori, wenn der neue Leiter init
einem der vorliandenen leitend yerbunden wird. Also

4) Alle /fe yerminclern sich, wenn ein Leiter Lk yergrossert
wird. Unter Vergrosserung ist aber gemass dem zweiten Theil
cles Satzes 3) nur ein Znwachs in das Feld hinein zu ver-
stehen. Die fin andern sich nicht, wenn ein Hohlranm von
Lk, in dem sich keine anderen geladenen Leiter befinden, gam
oder theilweise leitend ausgefiillt wird.

Die Abnahme yon $u lasst sich in einem besonderen Fall
in anschaulicher Form darstellen:

Der Satz gilt speciell auch fur i = k. Li allein habe eine
yon Null verschiedene Elektricitatsmenge ei. Dann befinden
sich, wie miter 2) gezeigt, die Extremwerthe cles Potentials
einerseits auf Li, andererseits an den Grenzen cles Feldes.
Alle Aequipotentialflachen umhlillen Li. Man greife eine be-
liebige derselben, S, heraus, welche das Felcl in clen inneren
und ausseren Uaum, n und ra, zeiiegen moge. Yergrossert
man, bei unyeranclertein ei, Li bis zu S, so bleibt das Feld in
Ta unverandert, in n wird es Null. Dieses neue Feld niimlich
geniigt alien Bedingungen, da es yon S aus: ei Kraftlinien
normal nach aussen sendet, innerhalb S Null ist, und ausser-
halb clieselben Bedingungen befriedigen muss und befriedigt,
wie das friihere Feld. Die Energie war:

^puei2 = 11 eE*dr.    Sie ist jetzt nur noch

Es umfasse nun das Feld den ganz en unendlichen Ratun.
Zielit man claim yon einem Punkt p innerlialb cles ursprimg-
lich yon Li eingenoinmenen Raumes radii vectores r, nennt R
den kleinsten Wertli yon r an S, und [&E-] den ndttleren
der "Werthe, welche sE'1 in dem urspriingliclien Felde auf der

Kugelflache yorn Eaclius r besass, so ist |-| [sE^\ 4=xr*dr dieennen lernen, Wir werden finden,
